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Espacement des points de 

0,28 mm pour line qualite Revetement anti-reflets et 

graphique superieure antistatique 



Ecran a balayage 
integral permettant 
de visualiser I'image 
d'un bord a I'autre 




Commandes de reglage de I'image pour 
utiliser les menus d'affichage en incrustation 



HP D8896 HP 55 

Moniteur couleur 15 pouces 

13,8 pouces affichables 
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Consignes de securite importantes 



IMPORTANT Pour votre securite, connectez toujours le moniteur a une prise murale 
reliee a la terre. Utilisez toujours un cordon d'alimentation adequat dote 
d'une prise de terre, tel que celui fourni avec le moniteur. Assurez-vous 
que le cable est conforme aux normes de securite en vigueur. Pour 
deconnecter totalement le moniteur, retirez le cordon d'alimentation de 
la prise secteur. La prise secteur doit done etre facilement accessible. 

Pour eviter un choc electrique, n'ouvrez pas le capot du moniteur. 
Aucune piece du moniteur ne peut etre remplacee par l'utilisateur. 
L'entretien doit etre effectue par du personnel qualifie. 

Assurez-vous que le PC est hors tension avant de connecter ou de 
deconnecter un peripherique. 



Conseils Merci d'avoir choisi un moniteur HP. 

d ergonomie p our un contort et une productivity optimales, il est important de 
d'amenager convenablement votre espace de travail et d'utiliser 
correctement votre materiel HP. Compte tenu de ces elements, nous 
avons developpe des recommandations de configuration et d'utilisation 
sur la base de principes d'ergonomie reconnus. 

Les conseils d'ergonomie se trouvent sur le disque dur des ordinateurs 
HP ou sur le site Web de HP relatif aux conseils d'ergonomie a l'adresse 
suivante : 

http: //www. hp. com/ergo/ 



Etant donne le poids du moniteur (indique dans les specifications 
techniques), il est conseille de faire appel a une seconde personne pour 
le soulever ou le deplacer. 

Le symbole compose d'un eclair dans un triangle equilateral est destine 
a alerter l'utilisateur de la presence "tensions dangereuses", non isolees, 
suffisament elevees pour causer un risque d'electrocution. 

Le point d'exclamation dans un triangle equilateral est destine a attirer 
l'attention de l'utilisateur sur les instructions d'utilisation et de 
maintenance dans les documents livres avec le produit. 



ATTENTION 
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Caracteristiques de votre nouveau moniteur 

Votre nouveau moniteur couleur HP dispose d'un ecran 15 pouces 
(13,8 pouces affichables), haute resolution, multi-synchrone. II prend 
done en charge plusieurs modes video. II est compatible avec tous les 
PC Hewlett-Packard. 

Votre moniteur couleur HP presente les caracteristiques suivante s: 

• Ecran plat 15 pouces, affichage 13,8 pouces et espacement des 
points de 0,28 mm offrant une excellente resolution graphique. 

• Revetement antistatique et anti-reflets afin de reduire la reflexion. 

• Prise en charge des modes video jusqu'a 800 x 600 avec une 
frequence de rafraichissement de 85 Hz, evitant le scintillement de 
l'image et offrant ainsi un meilleur confort visuel. 

• Prise en charge du mode Ultra VGA 1024 x 768 avec une frequence 
de rafraichissement de 60 Hz. 

• Reglage de l'image par menus en incrustation. Commandes de 
reglage de la couleur permettant d'ameliorer la qualite de l'image. 

• Systeme d'economiseur (norme VESA 1 ) controle par des PC HP 
equipes de fagon adequate pour une reduction automatique de la 
consommation electrique de l'ecran. La conformite au Energy Star 
Computers Program cree par US EPA 2 . En tant que partenaire 
ENERGY, HP garantit que ce produit est conforme aux 
recommandations ENERGY STAR en matiere d'economie 
d'energie 3 . 

• Fonction Plug and Play (VESA DDC1/2B standard) qui permet au 
moniteur d'etre identifie par des PC HP disposant de ces fonctions. 

• Ergonomie suivant les normes ISO 9241-3, ISO 9241-3/-7/-8 et 
ZH-1/618. 

• Emissions electriques et electrostatiques du moniteur conformes 
aux specifications MPRII du Conseil national suedois pour les 
mesures et les tests. 



1. Video Electronics Standards Association. 

2. ) US EPA : United States Environmental Protection Agency 
3) ENERGY STAR est un service exclusif de U SEPA. 
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Installation de votre moniteur 

Fixation du support inclinable et pivotant 

Votre moniteur est equipe d'un support inclinable et pivotant. Pour le 
fixer, procedez comme suit : 

1 Couchez le moniteur sur le cote (jamais sur l'ecran) . Identifiez l'avant 
du support. 

2 Reperez les logements situes sous le moniteur. 

3 Faites glisser le support vers l'avant du moniteur jusqu'a ce que le 
loquet de fixation s'enclenche. 



Emplacement du moniteur 

Placez votre moniteur sur une surface plane et solide. Pour obtenir une 
qualite optimale de l'image, orientez l'ecran vers Test. 

Assurez-vous que l'environnement d' exploitation n'est ni trop chaud, ni 
trop humide, ni poussiereux, ni soumis a des champs 
electromagnetiques excessifs causes notamment par des 
transformateurs, des moteurs et d'autres moniteurs. Evitez d'exposer le 
moniteur a la lumiere directe. 




L 
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Installation de votre moniteur 

Connexion des cables 

Avant de proceder a la connexion des cables ou a l'installation de votre 
moniteur HP, reportez-vous aux consignes de securite enumerees au 
debut de ce manuel. Consultez le manuel d'utilisation livre avec votre 
ordinateur et l'adaptateur video pour vous assurer que le moniteur est 
correctement installe. 




1 Avant de proceder a la connexion des cables, reportez-vous aux 
consignes de securite enumerees au debut de ce manuel et verifiez 
que l'ordinateur et le moniteur sont hors tension. 

2 Connectez le cable video (equipe d'un connecteur a 15 broches) a 
la prise video de votre ordinateur. Serrez les vis de blocage situees 
sur la prise. 

3 Raccordez le cordon d'alimentation au moniteur. 

4 Raccordez l'autre extremite du cordon a une prise electrique. 

L'emplacement de la prise video de votre PC peut etre different de 
celui represente sur le schema. Si necessaire, reportez-vous au 
manuel de l'ordinateur. 
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Utilisation de votre moniteur 




1 Appuyez sur les boutons <J [> pour activer le menu a Fecran (OSD) . 



Utilisez ces boutons pour acceder a l'element de menu de votre choix. (Pour 
une presentation des elements de menu, consultez le tableau a la page 
suivante) . 

2 Utilisez les boutons ou — |— pour faire vos reglages. 

3 Appuyez simultanement sur les boutons <C] pour quitter le menu a 
l'ecran. 

Appuyez simultanement sur — ou sur — |— pour retrouver les reglages 
d'usine. 



REMARQUE Votre moniteur est automatiquement demagnetise a chaque mise sous 
tension. Ceci assure la purete des couleurs. Afin de garantir la purete des 
couleurs, il est conseille d'eteindre le moniteur pendant au moins 
30 minutes une fois par semaine. 
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Utilisez le tableau ci-dessous pour choisir 1' element de menu : 



Element de menu 


Description 


Luminosite 


Luminosite (niveaux de noirsl. 


O Contraste 


Contraste (niveaux de blancs de I'image). 


flfa Position H 


Position horizontale de I'image. 


Q TailleH 


Taille horizontale de I'image. 


[Q] Position V 


Position verticale de I'image. 


1X1 TailleV 


Taille verticale de I'image. 


I^d^I Zoom 


Agrandissement de I'image (proportions conservees). 


p Q Coussin lateral 


Si les bords verticaux semblent courbes vers I'interieur ou vers I'exterieur. 


/~\ Trapezoide 


Si les bord verticaux n'apparaissent pas paralleles. 


fX* | Rappel 


Retablit la geometrie aux reglages predefinis en usine. Appuyez sur [±3- 


f\J Affich. du modele 


Cet element affiche les parametres de la frequence horizontale, la 
frequence de rafraichissement, ainsi que la resolution. 


Langue 


Langue d'affichage du menu a I'ecran (OSDI. 



Reglage de la quantite d'informations affichees 

II est conseille d'utiliser une resolution de 800 x 600 a 85 Hz afin 
d'obtenir des caracteres plus lisibles, un nombre d'informations 
affichees plus important et eviter le scintillement de 1'image. 

Les reglages que vous apportez a I'image a I'ecran peuvent etre 
automatiquement sauvegardes pour la resolution que vous utilisez. 
Par exemple, si vous reglez votre moniteur lorsque le mode SVGA est 
actif, ces reglages sont sauvegardes pour le mode SVGA. Si vous 
passez ensuite en mode VGA et modifiez les reglages de I'image, ils 
sont sauvegardes pour le mode VGA. Lors de votre prochaine 
utilisation en mode SVGA, les reglages definis pour ce mode sont 
automatiquement appliques. 

Pour connaitre les resolutions prises en charge par votre moniteur, 
consultez la section "Modes video pris en charge" a la page 8. Pour 
modifier la resolution, consultez le manuel fourni avec votre 
ordinateur ou la documentation de votre systeme d'exploitation. 

Votre moniteur dispose de la fonction Plug and Play (norme VESA 
DDC1/2B). II peut done s'identifier sur les ordinateurs HP equipes le 
permettant. Vous obtiendrez une frequence de rafraichissement 
optimum pour la resolution choisie. De meme, si vous disposez du 
logiciel approprie, vous pouvez modifier les reglages du moniteur 
directement a partir de l'ordinateur. 



Francais 7 



Guide d'utilisation du moniteur couleur HP 15 pouces 

Modes video pris en charge 



Modes video pris en charge 



Votre moniteur prend en charge les modes video suivants : 



Resolution 


Frequence de rafraichissement 


Mode video approprie 


640 x 400 


70 Hz 


VGA 


640 x 480 


60 Hz 


VGA 


640 x 480 


75 Hz 


Ergonomic VGA 


640 x 480 


85 Hz 


Ergonomic VGA 


800 x 600 


75 Hz 


Ergonomic Super VGA 


800 x 600 


85 Hz 


Ergonomic Super VGA 


1 024 x 768 


60 Hz 


Ultra VGA 1024 



La selection d'un mode video avec une combinaison 
resolution/frequence de rafraichissement superieure a 1024 x 768 a 
60 Hz peut endommager votre moniteur. Si vous selectionnez un mode 
video non pris en charge, l'ecran peut rester vide. 

Reduction de la fatigue oculaire 

Pour eviter les scintillements et limiter la fatigue visuelle, utilisez la 
frequence de rafraichissement la plus elevee possible pour la resolution 
choisie. Nous vous recommandons d'utiliser la valeur de 85 Hz. La 

frequence de rafraichissement de l'image correspond au nombre de fois 
ou une image est rafraichie dans une seconde. 

Reduction de la consommation electrique 

Si votre PC prend en charge la fonction VESA de gestion d'energie du 
moniteur (disponible sur la plupart des ordinateurs HP) , vous pouvez 
reduire la consommation d'energie de votre moniteur. Deux modes sont 
disponibles : 

• Mode sommeil 1 (consommation inferieure a 15 W). Dans ce mode, le 
voyant situe sur la face avant du moniteur est de couleur ambre. 

• Mode arret 2 (consommation inferieure a 8 W). Dans ce mode, le 
voyant situe sur la face avant du moniteur est de couleur ambre. 

Pour regler ces modes d'economie d'energie, consultez le manuel livre 
avec votre ordinateur. Si l'ecran n'affiche aucune image, verifiez d'abord 
le voyant de la face avant du moniteur. II se peut que celui-ci se trouve 
en mode d'economie d'energie. 



1. Le mode sommeil est active lorsque la synchronisation verticale est coupee par le controleur 
video. 

2. Le mode arret est active lorsque les synchronisations verticale et horizontale sont coupees par le 
controleur video. 



8 Francais 



Guide d'utilisation du moniteur couleur HP 15 pouces 

Depannage 



Depannage 

Avant d'appeler Hewlett-Packard, verifiez les elements suivant s: 
Pas d'affichage et DEL eteinte. 

• Verifiez que le moniteur est sous tension (ON) . 

• Verifiez que le cordon d'alimentation est correctement connecte. 

• Verifiez que la prise electrique fonctionne. 

• Verifiez que le moniteur fonctionne sur un autre PC regie sur une 
resolution prise en charge par le moniteur. 

Pas d'affichage et DEL allumee. 

• Verifiez que le moniteur n'est pas en mode d'economie d'energie. 

• Reglez le contraste et la luminosite dans le menu a l'ecran (OSD) 
au moyen des boutons de commande. 

• Verifiez que le PC est sous tension. 

• Verifiez que le cable video ne comporte pas de broches tordues. 
Les couleurs ne sont pas parfaites. 

• Eteignez le moniteur pendant 30 minutes, puis remettez-le sous 
tension. 

Limage n'est pas centree. 

• Reglez le centrage de l'image dans le menu a l'ecran (OSD) a l'aide 
des boutons de commande. 

L'image est floue. 

• Utilisez la fonction Rappel. 

• Reduisez le contraste dans le menu a l'ecran (OSD) a l'aide des 
boutons de commande. 
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Caracteristiques techniques 



TUBE IMAGE 


Taille 


Ecran plat 15 pouces 
affichage 13,8 pouces (353 mm) 


Phosphorescence 


Rouge, vert, bleu P22 Iremanence 
moyennel 


Espacemement des points 


0,28 mm 


Ecran 


Revetement anti-reflets, antistatigue 


OIPIMAI n'CMTDCC 

blulMAL U bIM 1 ribb 


Video 


0,7 V pp RVB analogique 


Synchronisation 


Synchronisation separee du niveau TTL 
(negatif/positif) 


IN 1 brirALb 


Connecteur d'entree 


Mini D-SUB 15 hroches 


FREQUENCE DE 
BALAYAGE 


Horizontale 


31 a 54 kHz 


Verticale 


50 a 120 Hz 


AFFICHAGE 


Affichage maximum : 283 x 214 mm ±1 mm 


PRE-CHAUFFAGE 


3D minutes pour atteindre le niveau de performances optimal 


FREQUENCE 
HORLOGE VIDEO 


65 MHz 


ALIMENTATION 


100 a 240 Vc.a., 50 a BO Hz 
Intensite 1,5 A 


ENVIRONNEMENT 
□'EXPLOITATION 


Temperature 


0°Ca40°C 


Humidite 


10% a 80 %HR (sans condensation! 


DIMENSIONS 
DU BOITIER 


352 IH| x 354 |L] x 385 (PI mm (support comprisl 


POIDS 


12,5 kg 


SUPPORT ORIENTABLE 


Angle d'inclinaison 


-5° a +10° 


Angle de pivotement 


±45° 
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Entretien et nettoyage 

Ne posez rien sur le moniteur. Vous risqueriez en effet d'obstruer la 
ventilation et d'endommager votre moniteur. Ne laissez pas de 
liquide se repandre sur le moniteur ou a l'interieur. Pour augmenter 
la longevite de votre moniteur et eviter d'endommager le tube image 
(par exemple, phosphore grille du a l'affichage prolonge de la meme 
image), il est recomman d e: 

• d'utiliser le systeme d'economiseur d'ecran (sur les PC HP) ou tout 
autre programme d'economie d'ecran, 

• d'eviter de regler les niveaux de contraste et de luminosite a leur 
maximum pendant des periodes prolongees, 

• si vous ne disposez pas d'un systeme de gestion d'energie ou d'un 
programme de veille, mettez le moniteur hors tension ou reduisez 
le contraste et la luminosite au minimum lorsque vous ne vous 
servez pas du moniteur. 

Le moniteur est dote d'un revetement anti-reflets et antistatique. 
Pour eviter de l'endommager, nettoyez l'ecran avec un chiffon doux 
menager de la fagon suivante : 

1 Eteignez le moniteur et retirez la prise secteur (saisissez la prise 
et non le cable) . 

2 Humidifiez un chiffon doux avec la solution de nettoyage et 
essuyez doucement l'ecran. Ne vaporisez pas de detergent 
directement sur l'ecran, car il pourrait s'introduire dans le 
moniteur. 

3 Sechez a l'aide d'un chiffon de coton doux et propre. N'utilisez pas 
de solutions a base de fluor, d'acides ou d'alcalis. 



Informations sur la protection de l'environnement 

HP s'est fermement engage en faveur de l'environnement. Votre 
moniteur HP a ete concu dans un souci de respect maximum de 
l'environnement. 

HP peut egalement reprendre votre ancien moniteur en fin de vie, 
afin de le recycler. HP a mis en place dans plusieurs pays des 
programmes de recyclage. Les appareils a recycler sont envoyes dans 
les usines de reconditionnement de HP en Europe ou aux Etats-Unis 
qui s'efforcent de reutiliser le maximum de composants. Le reste est 
recycle. Les piles/batteries et autres substances potentiellement 
toxiques font l'objet d'un traitement special qui les reduit a des 
composants non toxiques par procede chimique. Pour plus de details 
sur les programmes de recyclage HP, contactez votre distributeur ou 
le service commercial HP le plus proche. 
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Garantie materielle 



lere PARTIE - Garantie du materiel HP 
Generates 

La presente garantie du materiel HP decrit au client les droits de garantie 
expresse de la part de Hewlett-Packard, le fabricant. 

EN CE QUI CONCERNE LES TRANSACTIONS DE CONSOMMATEURS EN 
AUSTRALIE ET EN NOUVELLE-ZELANDE : LES DISPOSITIONS DE LA 
PRESENTE GARANTIE, DANS LA LIMITE DE VALIDITE DU DROIT 
COMMUN, N'EXCLUENT PAS, NE RE STREIGNENT PAS ET NE MODIFIENT 
PAS LES DISPOSITIONS LE GALES PREVUES DANS LE CADRE DE LA 
VENTE DE CE PRODUIT ET VIENNENT S'Y AJOUTER. 

LES LOIS DE VOTRE PAYS PEUVENT FOURNIR DIFFERENTS DROITS DE 
GARANTIE. LE CAS ECHEANT, VOUS POUVEZ OBTENIR PLUS 
D'INFORMATIONS AUPRES DE VOTRE DISTRIBUTEUR AGREE OU DE 
VOTRE BUREAU COMMERCIAL HP. 



Garantie reparation et remplacement 



Modele 


Periode de garantie 


Services 


D889B 


1 an - sauf si choix d'une periode 
plus courte par I'utilisateur au 
moment de I'achat. 


Intervention sur site. 



Pendant la periode de garantie specifique indiquee plus haut, Hewlett-Packard 
(HP) garantit ce moniteur et ses accessoires contre tout defaut materiel ou de 
main d'oeuvre a partir de la date de livraison du produit par I'utilisateur final. 

HP ne garantit pas qu'aucune panne ou erreur ne surviendra sur le 
materiel HP. 

Si, pendant la periode de garantie, HP ne peut reparer le produit defectueux 
dans un delai raisonnable selon les termes de la garantie, vous pourrez 
pretendre a un remboursement (correspondant au prix d'achat de votre 
produit) au retour de celui-ci chez votre revendeur local ou tout autre 
revendeur agree HP. Sauf autorisation expresse ecrite de HP, tous les 
composants materiels doivent etre retournes avec l'unite centrale afin de 
pouvoir pretendre au remboursement. Les logiciels HP sont couverts par la 
garantie logicielle limitee HP se trouvant dans le manuel du produit HP. Sauf 
mentions explicites, dans les limites autorisees par la loi locale en vigueur, du 
materiel peut comporter des pieces d'occasion (equivalentes en performance 
aux pieces neuves) ou des pieces ayant fait l'objet d'une premiere utilisation. HP 
peut reparer ou remplacer du materiel (i) par des produits equivalents en 
performance aux produits repares ou remplaces pouvant avoir fait l'objet d'une 
premiere utilisation, ou (ii) par des produits comportant des pieces d'occasion 
equivalentes en performance ou par des pieces ayant fait l'objet d'une premiere 
utilisation, ou (iii) par des produits equivalents en fonctionnement au produit 
d'origine dont la distribution a cesse. 
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Garantie materielle 

Preuve d'achat et periode de garantie 

Aim de pouvoir beneficier des services ou de l'assistance pour votre produit 
pendant la periode de garantie, vous pouvez etre invite a presenter la preuve 
d'achat du produit afin de determiner la date de livraison du produit. Si vous 
ne l'avez plus, la date d'acquisition ou la date de fabrication (figurant sur le 
produit) fera foi comme debut de garantie. 

Limites de garantie 

La garantie ne couvrira pas les defauts resultant des conditions suivantes : 
(a) mauvais entretien du materiel par le client ; (b) emploi d'un logiciel ou 
d'une interface par le client non fournis par HP ; (c) reparations, entretien, 
modifications non autorises ou emploi impropre ; (d) fonctionnement 
au-dela des conditions ambiantes specifiees pour le produit ; (e) mauvaise 
preparation ou maintenance non conforme du site d'exploitation ; (f) 
utilisations depassant les limites de garantie. 

HP N'ASSUME AUCUNE GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT 
(ECRITE OU ORALE) ET A QUELQUE TITRE QUE CE SOIT EN RAPPORT 
AVEC CE PRODUIT. 

DANS LES LIMITES DE LA LOI QUI S'APPLIQUE A VOTRE PAYS, TOUTE 
GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE ET D ADAPTATION A 
UN USAGE PARTICULIER EST LIMITEE A LA DUREE DE LA PRESENTE 
GARANTIE ECRITE. 

Limites de responsabilite et recours 

LES RECOURS DECRITS PRECEDEMMENT CONSTITUENT LES SEULS 
RECOURS LEGAUX CONCEDES A LACHETEUR. EN AUCUN CAS, HP NE 
POURRA ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE DE 
QUELQUE NATURE QUE CE SOIT ET QUELLE QUE SOIT LA 
JUSTIFICATION LEGALE INVOQUEE (GARANTIE, CONTRAT, 
NEGLIGENCE OU AUTRE). 

Les limites de responsabilite precedentes sont invalidees lorsqu'un produit 
HP vendu sous cette garantie a ete juge defectueux par un tribunal de la 
juridiction competente et avoir cause directement mort d'homme, des 
blessures physiques ou des dommages aux biens d'une personne ; a la 
condition toutefois, que la responsabilite de HP en cas de dommages 
materiels n'excede pas 50 000 dollars ou le prix d'achat du produit a 1'origine 
de ces dommages. 

2eme PARTIE - Garantie An 2000 

Sous reserve des presentes conditions de garantie HP fournies avec ce 
produit HP, HP garantit que ce produit pourra traiter toutes les donnees de 
date (y compris, sans que cette liste soit limitative, calculer, comparer et 
sequencer) entre les vingtieme et vingt et unieme siecle et les annees 1999 et 
2000, incluant le caractere bissextile de Fannee 2000. Cette garantie est 
donnee dans le cadre d'une utilisation conforme a la documentation Produit 
fournie par HP (y compris toute instruction concernant l'installation de 
correctifs ou de mises a niveau), et sous reserve que tous les produits 
(materiels, logiciels, micro-logiciels) utilises par le client en combinaison 
avec le(s) dit(s) produit (s) HP echangent correctement des donnees de 
date. Cette garantie expirera le 31 janvier 2001. 
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Informations reglementaires 



DECLARATION OF CONFORMITY 

according to ISO/IEC Guide 22 and CEN/CENELEC EN 45014 



Manufacturer's Name: HEWLETT-PACKARD France 
Manufacturer's Address: 5, Avenue Raymond Chanas - EYBENS 
38053 GRENOBLE CEDEX 09 -FRANCE 

Declares, that the products: 

Product Name: 15-inch Color Monitor 
Model Number: D8896" 

Conform(s) to the following Product Specifications: 

SAFETY -International: IEC 60950:1991 + A1 + A2 +A3 +A4/GB4943-1995 

-Europe: EN 60950:1992 + A1 + A2 +A3 +A4 
ELECTRO MAGNETIC COMPATIBILITY 

■CISPR 22:1993 + A1 +A2 / EN 55022:1994 +A1 +A2 Class B 1 ] 

■EN 50082-1:1992 

IEC 801-2:1991 / prEN 55024-2:1992 - 4kV CD, 8 kV AD 
IEC 801-3:1984 /prEN 55024-3:1991 - 3V/m 
IEC 801-4:1988 / prEN 55024-4:1993 - 0.5 kV Signal Lines 
1 kV Power Lines 

-IEC 555-2:1982 + A1:1985 /EN 60555-2:1987 
-EC 61000-3-3:1994/ EN 61000-3-3:1995 

-GB9254-1998 

-FCC Title 47CFR, Part 15 class B 2 I 

- ICES-003, Issue 3 

-VCCI-B 

-AS/NZ 3548:1995 

Supplementary information: The product herewith complies with the requirements of the following Directives and 
carries the CE mark accordingly: 

the EMC Directive 89/336/EEC and Low Voltage Directive 73/23/EEC both amended by the Directive 93/68/EEC. 

^ The product was tested in a typical configuration with Hewlett-Packard Personal Computer systems. 
2 ' This device complies with part 1 5 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: 
(11 This device may not cause harmful interference, and 

(21 This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired 
operation. 



Grenoble, June 2000 

For Compliance Information ONLY, contact: 
USA contact: Hewlett-Packard Company, Corporate Product Regulations Manager, 3000 Hanover Street.Palo Alto.CA 
9430494304.(phone (650I 857-1501). 
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Guide d'utilisation du moniteur couleur HP 15 pouces 

Informations reglomentaires 

Notice for the USA: FCC Class B Statement 

Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement Warning: 

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B 
digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to 
provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. 
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not 
occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to 
radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off 
and on, the user is encouraged to correct the interference by one or more of the 
following measures: 

• Reorient or relocate the receiving antenna. 

• Increase the distance between the equipment and the receiver. 

• Connect the equipment to an outlet on a different circuit to the one the receiver is 
connected to. 

• Consult your dealer or an experienced radio/TV technician for help. 

Hewlett-Packard's FCC Compliance Tests were conducted using HP-supported 
peripheral devices and HP shielded cables, such as those you receive with your 
system. Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could 
void the user's authority to operate the equipment. 

Safety Warning for USA 

If the power cord is not supplied with your monitor, select the proper power cord 
according to your national electric specifications. 

• USA: use a UL listed SVT detachable power cord. 

Hewlett-Packard's system certification tests were conducted with HP-supported 
peripheral devices and HP shielded cables, such as those you received with your 
system. Cables used with this computer must be properly shielded to comply with the 
requirements of the FCC. 

Changes or modifications not expressly approved by Hewlett-Packard could void the user's 
authority to operate the equipment. 

Directives MPR 

Ce moniteur couleur 15 pouces a ete teste selon la norme MPR 1999:8 relative aux proprietes 
d'emission et est conforme aux directives MPR 1990:10 (2.01 - 2.04). 

Notice for Canada 

This Class "B" digital apparatus complies with Canadian ICES-003. 

Cet appareil numerique de la Classe B est conforme a la norme NMB-003 du Canada. 

Notice for Japan 



Notice for Korea 
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